Product: TC Technical Bulletin 1 (Indonesian) IDJ21020) 
Policy Time: 2024/01/24 00:00 UTC 


IDJ21020 
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA 
Tropical Cyclone Warning Centre (TCWC) Jakarta 


BULETIN TEKNIS SIKLON TROPIS 


Dikeluarkan oleh TROPICAL CYCLONE WARNING CENTRE JAKARTA 
Pada: 02:16 UTC 24/01/2024 

Digunakan hanya sebagai pertimbangan pembuatan prakiraan 
cuaca, tidak untuk disebarluaskan secara langsung kepada 


masyarakat. 


System: 1 
Storm ID: 06S 


SIKLON TROPIS: ANGGREK 

Data pada: 24/0000 UTc 

Lintang: 13.9LS 

Bujur: 91.2BT 

Akurasi Posisi: sekitar 20 mil (35 km) 


Arah gerak: selatan barat daya (206 derajat) 
Kecepatan gerak: 2 knots (4 km/jam) 


Arah 1: Dari Bengkulu 
Pada #0: 890 mil (1660 km) barat daya 
Pada #12: 930 mil (1730 km) barat daya 
Pada #24: 970 mil (1790 km) barat daya 
Arah 2: Dari Kerinci 
Pada t0: 910 mil (1690 km) barat daya 
Angin Maksimum 10-Menit: 35 knots (65 km/jam) 
Gust Maksimum 3-detik: 65 knots (120 km/jam) 


Tekanan dipusat siklon: 994 hPa 
Intensitas: Gale 


24 jam Intensitas: Storm 

Radius angin 34-knot pada kuadran TL: 60 mil (110 km) 
Radius angin 34-knot pada kuadran Tg: 70 mil (130 km) 
Radius angin 34-knot pada kuadran BD: 70 mil (130 km) 
Radius angin 34-knot pada kuadran BL: 50 mil (95 km) 
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Product: TC Technical Bulletin 1 (Indonesian) IDJ21020) - continued 
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Dvorak Intensity: T3.0/3.0/D0.5/24HRS STT:S0.0/06HRS 


DATA PRAKIRAAN 


Tgl./Jam : Posisi : Akurasi: Kec.Angin Max: 
Tekanan dipusat: Gust 

(UTC) : derajat 1: mil (km): knots (km/jam): 
hPa: knots (km/jam): 

#25 24/1200 04 ALS 90 887.045. (085): 050: “TFOO5). 
990: 070. 4130) 

t24: 25/0000: 14.8LS 90.4BT: 055 (100): 060 (110): 
983: D5. sh) 

t48: 26/0000 163 03 SA OBI 080. 5072 OTO 03015 
978: 100 (185) 

#72: 21/0000 18.9LS 84.2BT: 120 (220): 070 (130): 
974: TO -tLS5) 

KETERANGAN TEKNIS 


Untuk informasi lebih lanjut hubungi call centre infoBMKC di 
196 


DAMPAK 
Siklon tropis ANGGREK saat ini tidak memberikan dampak 
terhadap cuaca dan perairan di Indonesia. 


Buletin berikutnya untuk sistem ini akan dikeluarkan pada: 
24/1200 UTC oleh Jakarta TCWC. 
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